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CN2: 144Vm / 260mA 

Model: PLDG-P009A 

Input: 220-240V~ ; 50-60Hz 
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PCB P/N : 3PAGC20025A-R 



UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE DE. (T3.15AH/250V) 



